Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden 



NOS 14 februari 2018 


Oud-premier Ruud Lubbers ANP 


In zijn woonplaats Rotterdam is oud-premier Ruud Lubbers overleden. Hij was 78 jaar oud. 




